W dniu 3 grudnia 1987 roku, zmarł nagle w wieku lat 80, nasz kochany Maz, Ojciec, Test i Dziadek 


Mgr inz. Kazimierz 


BUCHEL T 


Pogrzeb odbędzie się w dniu 10 grudnia br. o godzinie i4.08 na cmentarzu Podgórskim w Krakowie, 


po uroczystościach zalobnych w kaplicy cmentarnej, o czym z żalem zawiadamia: 


ŻONA Z RODZINĄ. 


odprawiona zostanie w kościele 0.0. Pijarów w Krakowie, ul. Kliny 1 dnia 10 bm. o godzinie 11.30. 


